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Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE CHIEF ARCHITECT 

The DPC considered the eligibility of the officers 
P. W . D ., ARCHITECTURAL WING , 

and decided to regularize the provisional promotions 
THIRUVANANTHAPURAM 

given to the following Architectural Assistant with effect 
Present: Dileep Kumar, C . V . 

from the date noted against their name. 
Sub : — PWD - Estt. DPC (Lower) Select List for Promotion 1. Sri S. V. Harikumar with effect from 13 -10 -1998. 

to the post of Architectural Head Draftsman 
(Architectural Assistant) in PWD Architectural 

2. Sri Balakrishnan , K . V. with effect from 13- 10 - 1998 . 
Wing for the year 2014 Publication Orders issued . 

3. Sri N . Balakrishnan Asary with effect from 14 -6 -2006 . 
Read : - 1 . Minutes of DPC (Lower ) held on 15 - 7 - 2014 . 

4 . Sri Zacharia Kurian with effect from 29- 11- 2006 . 
2 . Government Letter No . 21498 / A1/14 /PWD 

5 . Sri S . Gopakumar with effect from 12 - 2 - 2007 . 
dated 12 - 8 - 2014 . 

6. Smt. S. Padmabika with effect from 12 -2- 2007 . 
Order No. EC2 /156 ( A )/ 14 dated 20 - 8 - 2014 

The following are the select 1st of Ist Grade 
Government vide letter read as 2nd have approved 

Draftsman (Architectural) for the promotion to the post of 
the select list for the post of Architectural 
Head Draftsman ( Architectural Assistant) for the year 

Architectural Head Draftsman (Architectural Assistant) 
2014 for publication . 

for the year 2014 as approved by the Government. 

393 
Gaz. No . 37 /2014 /DTP (PWD). 
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Select List 

6 87 / 2 014 - 15 - പ രാ മ്പ ജു ഡീ ഷ്യ ൽ 
A. Diploma Holders for the year 2014 . 

ഓ ഫീ സേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കേടുവന്ന 
Since no vacancy of the Architectural Assistant 

മോട്ടോർ പമ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ? 41,454 
in Diploma quota for the year 2014 , none of the Diploma 

88/ 2014 - 15 - നടക്കാവ് ഏ . ഡി. ജി . പി. 
holders were included in the Select List. 

ഓഫീസിൽ ഗേറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 

3 27 ,726 
B . Certificate Holders for the year 2014 . 

8 89/2014 -15 - കൊയിലാണ്ടി സബ് ട്രഷറിയിലെ 
Smt. V. T. Krishnakumari. 

വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 328,171 
90 /2014 -15 കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് സമുച്ചയത്തിലെ സബ്മേഴ്സിബിൾ 
C. V. DILEEP KUMAR, 

മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കേടുവന്ന പൈപ്പുകൾ 
Chief Architect, PWD , 

മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ? 25,595 
Architectural Wing and 

10 
Convenor, DPC (Lower) . 

- 91/ 2014- 15 വടകര സബ്ട്രഷറിയിലെ വൈദ്യുതീ 
കരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക ഫാൻ 

പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കലും ? 48,946 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

11 92/ 2014- 15 - കോഴിക്കോട് കോട്ടപ്പറമ്പിലെ 

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ്ഫുഡ് സേഫ്റ്റി 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി.എൻ./10 / 2014 -15. 2014 ആഗസ്റ്റ് 23. 

ഓഫീസിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 

3 45,437 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 12 93/ 2014 - 15 - കൊയിലാണ്ടി മുൻസിഫ് 
കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെയും സബ് കോടതി 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

യിലെയും വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
ദർഘാസുകൾ 23 - 9 - 2014, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും 

3 41,431 
അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ - 13 94/ 2014 - 15 -- താമരശ്ശേരി ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം 

എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ X 28,514 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 

14 95 / 2014 - 15 - തിക്കോടി നാളികേര നഴ്സറി 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

യിലെ ലേബർ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ്ഡിന്റെ 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത 

വൈദ്യുതീകരണം ? 44, 821 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

15 96/ 2014 - 15 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
അടങ്കൽ തുകയും 

കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 

ലാബിനടുത്തുള്ള കേടുവന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 
82/2014 -15 - കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് 

ബോർഡ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ { 19 ,061 
വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 

97 / 2014 - 15 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
ടോയിലെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 

കോളേജ് കെട്ടിടത്തിലെ കോളേജ് ഓഫീസി 
? 39,396 

ലേക്ക് ജനറേറ്റർ സപ്ലെ സ്ഥാപിക്കുന്ന 

തിനുവേണ്ടിയുള്ള പുനക്രമീകരണം 
2 83/ 2014 - 15 - കോഴിക്കോട് പാവമണി റോഡിലെ 

- 
പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 2 (ഡ്യൂപ്ലക്സ്)- ന്റെ 

? 11,367 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 44,270 

17 98/ 2014 - 15 - ആശുപത്രിയിലെ ലൈബ്രറി 
84/ 2014 - 15 - കോഴിക്കോട്വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ 
3 

യിലേക്ക് ഫോട്ടോകോപ്പിയറിനും കമ്പ്യൂട്ടറിനും 

വേണ്ടി പവർ പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ് നമ്പർ 

17,869 
ബി - 40 - ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 47,359 1,200 

99 / 2014 - 15 - കൊടുവള്ളി മിനി സിവിൽ 
85/ 2014 -15 - കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി പൊതു 
മരാമത്ത് റോഡ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ 

സ്റ്റേഷനിലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലറ്റുകൾ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ 
സ്ഥാപിക്കലും ? 49,459 - 

1, 300 

വേർതിരിക്കൽ ? 17, 078 
5 86/ 2014-15 - കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി പൊതു 

19 100/ 2 0 14 - 15 - പ രാ മ്പ ജു ഡീ ഷ്യ ൽ 
മരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗം സെക്ഷൻഓഫീസിന്റെ 

ഓഫീസർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കേടുവന്ന 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലറ്റുകൾ 

മീറ്റർ ബോർഡ്, എസ്. പി . എൻ., ഡിബി 
സ്ഥാപിക്കലും ? 49,686 

1, 300 

എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 17,281 
- 394 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി - 68 / 97 . 


2014 ആഗസ്റ്റ് 26. 


1, 100 


21 


20 101 / 2 0 14 - 15 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടു 
കുന്നിലെ എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 
സി - 116 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ് രണ്ടാം നില ) - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 42 ,500 
102/ 2 014 - 15 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടു 
കുന്നിലെ എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 

സി - 71 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ് മൂന്നാം നില ) - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - ? 42, 500 
103/ 2 0 14 - 15 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടു 
കുന്നിലെ എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 

ഡി - 14 - ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 344,000 
23 104 / 2 0 14 - 15 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 

റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മിനി കോൺഫറൻസ് 
ഹാളിൽ പുതിയ എ . സി . സ്ഥാപിക്കൽ - 
3 1,35, 000 


1 , 100 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
26 -9 - 2014 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വൈകുന്നേരം 
കൃത്യം നാലു മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും പ്രത്യേ ക മാ യി പേരെഴു തിയ മുദ്ര വച്ച 
ടെൻഡറുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതാണ്.അന്നേദിവസം കൃത്യം4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗ 
സ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസ് 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


22 


1, 100 


കമ 


3, 400 


നിരത 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദ്രവ്യം 


W 


| 


(2) 


ൾ 


1 


78 / 2014 - 15 - ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 
അഴിക്കോട് നിയോജകമണ്ഡലം അഴിക്കോട് 
( മീൻകുന്ന്) ജി. എച്ച്. എസ്. സ്കൂളിന്റെ 
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - ? 25 ,00,000 


50 ,000 


| 79 / 2014 - 15 - ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 
ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എരുവേശ്ശി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലികുറ്റിയിലെ നീന്തൽ 
കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ഡ്രസ്സിംഗ് 
റൂറൂമിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും - 
ൽ 25,00,000 


- 50, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 5 മുതൽ 22 വരെയും 
? 315 , ക്രമനമ്പർ 4 - നും 23- നും 1 420 . 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 23 - ന് അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാർ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എ , ബി, സി വിഭാഗം കരാറുകാർ. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 15 മുതൽ 
19 വരെ 5 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 15 ദിവസം. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനു 
മുമ്പ്മുതൽലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക് സികട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ആഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെ യുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്നവിധം അംഗീകൃത 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിര തദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത്വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


3 80 / 2014 - 15 - കണ്ണൂർ ഗവ . ഐ . ടി . യിലെ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിൽ ടൈൽഡ് ഫ്ളോറിംഗ് 
പ്രവർത്തിയും അലുമിനിയം ക്യാബിൻ 
നിർമ്മാണവും - 9,80,000 


24,500 


81/2014 -15 കണ്ണൂർ പോലീസ്പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ 
വലതുഭാഗത്തെ പവിലിയന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റ പണികൾ ? 10, 00 ,000 


25, 000 


82 / 2014 - 15 - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്- കണ്ണൂർ 
മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ അഡ്വ. ക്ലാർക്ക്മാർക്ക് 
വേണ്ടിയുള്ള മുറിയും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യ 
ങ്ങളും ? 9,72, 000 


24,300 


6 


83/ 2014 - 15 പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - ? 9, 98,602 


25, 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 

( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോഴിക്കോട്- 673 020 . 

- എഞ്ചിനീയർ. 
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7 84 / 2014 - 15 -- എ . ഇ . ഒ. ഓഫീസ് തലശ്ശേരി 

സൗത്ത് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 3 7,79, 969 


19 ,500 


23rd SEPT. 2014 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


216 


- (1) 


8 85 / 2 014 - 15 - ഡ പ്പോ സിറ്റ് വർക്ക്- 

കാസർഗോഡ് ഗവ. കോളേജിലെ ലാംഗ്വേജ് 
ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, അറബിക് ലാബ് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൽ. എ . എൻ. സംവിധാന 
ത്തിന്റെ വിപുലീകരണവും ഓഫീസിലും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും thin client കമ്പ്യൂട്ടറു 
കളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപനവും ( പു നർ 
ദർഘാസ്) { 14,99,770 


37 ,500 


9 


8 6/ 2 0 14 - 15 - ഡ പ്പോ സിറ്റ് വ ർ ക്ക് - 
കാസർഗോഡ് ഗവ. കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ബ്ലോക്കുകളിലും 
ഒപ്പ്റ്റിക്കൽ ബാക്ക് ബോൺ സഹിതം 

ബാഡ് ബാൻഡ് വിതര ണ ത്തിനുള്ള 
എൽ. എ . എൻ. സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - ? 14 ,99,960 


ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിനൊപ്പം കോൺട്രാ ക് ടേഴ്സ് ലൈസൻസ്, 
പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരിപ്പകർപ്പും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കവറിന് 
പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
( കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേ രി ) - ടെ പേരിൽ തലശ്ശേരിയിൽ 
മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാം 
ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റും മറ്റ് രേഖകളും രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. EMD എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരിയുടെ പേരിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ NSC- യോ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് 
ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്കണം. ഇ - പെയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ 
വിവരങ്ങൾ കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിങ് 
- സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും 
ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധ നകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
-- അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


37 ,500 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് ? 3, 990, കമനമ്പർ 3, 4, 5, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 1,575, 
ക്രമനമ്പർ 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 3 2,415. 


ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം - കമനമ്പർ 2, 8, 9 
ഇവയക്ക് 6 മാസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " സി ക്ലാസ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ടെണ്ടർ 
നോട്ടീസും മാതൃകാ ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡ ളു ം 
[ സ . ഉ. (ആർ. ടി.) നമ്പർ 1245 /2010 / പി. ഡബ്ലു . ഡി.) പ്രകാരം 
ലഭ്യ മാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ടർ ഷഡ ളും 
കരാറുകാർക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും 
26 - 9 - 2014 വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പി. ഡബ്ല . ഡി. 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി -670 101. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 
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